
T./équidistance à cft*s bandes d’une mire de Foucault H aut é^uleàtl mm, 
à quelle distance I) de cette mire un œil, dont la limite do séparation 
vaut 2 minutes, commence-t-il à la voir uniformément f_;risi> '■ 
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